334 FACTORS FOR USE IN VOLUMETRIC ANALYSIS
Factors for use in Volumetric Analysis.

Normal Acid Solution

Ammonia (NH3)

Borax (Na^Oj

Lime (CaO)

Calcium hydroxide (Ca(OH)2)   .

Calcium carbonate (CaCOa)

Magnesia (MgO).....

Magnesium carbonate (MgCO3).

Potash (KjO).....

Potassium hydroxide (KOH)    .
Potassium carbonate (KjCOg)   .
Cream of tartar (KHC4H4O6)    .
Sodium hydroxide (NaOH)
Sodium carbonate (Na-jCOg)
Sodium bicarbonate (NaHCO8).

Normal Alkali Solution

Acetic acid (HC2H8O2)
Citric acid (H8C6HSO7H2O)
Tartaric acid (H2_C4H4O6)
Lactic acid (HC
Oxalic acid (H2<
Boric acid (H8I
Hydrochloric a<
Nitric acid (HNO8)
Sulphuric acid (H2SO4)

N/io Silver Nitrate Solution

Chlorine (Cl)

Sodium chloride (NaCl) ..
Sodium bromide (NaBr)
Potassium chloride (KC1)
Potassium bromide (KBr)
Potassium iodide (KI)   ..
Potassium cyanide (KCN)

N/io Iodine Solution

Sulphur dioxide (SO2)    ..
Sulphurous acid (H2SOa)
Sodium sulphite (Na2SO87H2O)..
Potassium sulphite (F
Sodium thiosulphate |

0-017
0-191
0-028
0-037
0-050

O-O2O
0-042
0-047
0-056
0-069
0-188
0-040
0-053
0-084

0-060

O-O7O

0-075

O-O9O

0-063

O-O62

0-0365

0-063

0-049

0-00355
0-00585
0-01029
0-00746
0-01190
0"Oi66o
0-01302

0-0032
0-0041
0-0126
0-0097
0-0248

N/io Sodium Thiostdphate Solution

Iodine       ..        ..        ..        ..        ..        ..    0-0127

Bromine   ..        ..        ..        ..        ..        ..    0-0080

Chlorine   ..        ..        ..        ..        ..        ..    0-00355

JV/io Potassium Bichromate Solution

Iron (ferrous)
Ferrous oxide (FeO)
Ferrous carbonate (FeCO8)
Ferrous sulphate (FeSO4)

0-0056
0-0072
0-0116
0-0152